

































#ن : الثلاثاء 1١‏ ربيع الاول سنة 1791 ه. الموافق ١‏ آذفار سنة 1919 م. العدد /1/ 5 ؟ 


الفسبسن 








ش | تفون مقت رقم () لسنة 141/9 قاثون رسوم نحدمات المكاتب المهنية لمديئة عمان لاهه 
ْ نظام رقم ( 1 ) لسنة /إ/191 نظام معدل إنظام الروائب والعلاوات في الجامعة الاردنية اكه 






آرار صادر عن مجلس الوزراء بنقل ملكية شبكة التوزيع للضبغط المتخفض العائدة لبلدية العقبة الى سلطة اكه 
١‏ الكبرباء الاردنية 
أرار صادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على اثمان الطاقة الكهر بائية في منطةئي عمان الكبرى واربد كه 















أصحيح أخخطاء 1 : الام 






































اده 





5 5 5 70 و م م 
آرا 0 و 

كن (ش ب لاط / يم 

عقتضى الفقرة ( ١‏ ) لامادة (45) من الدستور 

وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ ١/5٠‏ /لال91١‏ 

نصادق - بمقتضى امادة ( )1"١‏ من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني وتأمر باصداره ووضعه موضع التغيل 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجنس الامة في اول اجماع يعقده . 

قانون مؤقت رقم (/1) لسئة 1١51/1/‏ 


قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية 
لمدينة ممما 





المادة ١‏ . يسمى هذا القانون ( قاثون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان لسنة لال191 ) » ويعمل به اعتارا 
من ١/١1/ا/ا19‏ . 


المادة ؟ ‏ يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني الخصصة لا ادناه الا اذا دلت القرينة على 


خلاف ذلك ؛ ب 

مديئة عصان : المنطقة الواقعة داخخل حدود أمانة العاصمة البلدية والتنظيمية . 

الامانة امانة العاصمة . 

الامسين امين العاصمة او من يفوضه , ٠‏ 7 

مهئة اية مهنة خخاضعة للتسجيل في ثقابة مهنية بموجب قائون خاص با في ذلك مبة 


الحاماة والهندسة والطب البشري والييطري وطب الاسنان والصيدلة والنلمة |[ 


الزراعرة والجيولوجيا واية مهنة ممائلة : 


شخص ‏ : اي شخص طبيعي يعارس مهنة . 

مكتب مهني :0 المكان الذي يمارس فيه الشخص اية مهنة من المهن المشمولة بها القانون لمصلح | 
او يعمل فيه الحساب الغير . 

الرسم الرسم المقرر كوجب هذا القانون 8 


المدة لقي تبدأ في اليوم الاول من كانون الثاني من السئة وتنتبي في الواحد واثلانيا 
من كائون الاول من السنة نفسها , 
محكة امانة العاصمة . 


السنةالمالية : 


افكة 


المادةنم. ‏ + يطبق ل لاون عل كل شخص بمارس مهنة في مكتب مهني بمديئة عمان > 





6ه 





لادة ؛ - على كل شخص مشمول باحكام هذا القاثون أن يشعر الامين خطيا خلال شهر من نفاذ هذا القانون أو 
من ناريخ اشغاله المكتب المهني لاول مرة او من تاريخ انتقاله الى مكتب آخر بعوقع مكتبه المهني واسم 
مالكه او مؤجره واية بيانات او تفصيلات اخرى يطلبها الامين . 


أده 1 - مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يحدد الرسم السنوي المستحق عل اي مكتب مهتي 
على الوجه التالي : - 
١‏ عشرون دينارا اذا كان يعمل في المكتب اللهني شخص واحد . 
" - عشرة دثافير عن كل شخص آخر اذا كان يعمل في المكتب المهني اكثر من شخص واحد ٠‏ 
ويشئرط في جميع الاحوال ان لا يزيد مجموع الرسوم المستحقة على الاشخاص الذين يعملون في 
اي مكتب مهني على ماثة دينار مهما بلغ عددهم . 

ب- يستوق الرسم كاملا عن اي شخص اذا بدأ ممارسة المهنة خلال النصف الاول مسن السنة المالية 

ونصف الرسم السنوي اذا بدأ ممارستها في اي وقت خلال النتصف الثاني من تلاك السنة . 


لله ١‏ أ - على كل شخص ان يدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباطمن 
السنة المالية . على اله اذا فتح المكتب المهني للعمل في اي تاريخ بعد بداية السنة الماأية فيدفع الرسم 
المستحق عليه خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من ذلك التاريخ : 
ب- اذالم يقم اي شخص بدفع الرسم المستحق على مكتبه المهني في الموعد اللحدد لدفعه بمقتضى احكام 
هذا القانون فتترتب عليه غرامة على الوجه التالي  :‏ 
)77١(‏ : من الرسم المستحق اذا دفع خلال اربعة اشهر من تاريخ استحقاقه , 
. (760) : من الرسم المستحق اذا دفع بعد انقضاء اربعة اشهر من تاريخ استحقافه . 


؟ لاون ١‏ - يجري محصيل الرسوم و الغرامات المستحقة بمقتيضى احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانسون تحصيل 


الاموال الاميرية . 
لغشم 1 تختصالحكة بالنظر والمتكم في اغذائفات الي ترتكب ضد احكام هذا القانرن بناء علىرشكوىالامين, 
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دثائير ولا تيد على ماثة دينار كل شخص : - 
١‏ - لم يقدم الاشعار المنصوص عليه في المادة ( 4؛ ) من هذا القانون او تأخر في تقدعه . 
؟ - لم يقم بدفع الرسم في الموعد المحدد لدفعه وفقا لاحكام هذا القاثون عن اية سنة مالية وترئيت 
عليه الغرامة لللك السبب . 


تعتبر اارسوم والغرامات المنصوص عاليها في هذا القاثون ايرادا للامائة » ويجوز دفعها في موعدها المقرد 
بواسطة النقابة الختصة , 


أنه و _ 


لأرون - تعفى من رسوم طوايع الواردات جميع الطلبات والاشعارات والشهادات المتعلقة ببذا القائون . 


شولم - يعفى الاشخاص اللخاضعون لارسم المقرر والمحدد بموجب هذا القانون من اية رسوم او واجبات 


مقررة بموجب قانون رخص المهن رقم (44) لسنة ١410/5‏ أو أي قانون آآخر معدل له او يحل محله. 
ب- لا يشمل هذا القانون المهن او الموسسات المعفاة مسن اية رسوم او واجبات مقررة يموجب قانون 
٠‏ رخص المهن رقم ( 44 ) لسنة 191/5 او اي قانون آخخر معدل لهأو يحل محله . 
























































الادة لال غاس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة اتنفيل احكام هذا القانون . 
المادة “17 س رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون . 


ةا 


ا سين سن الال 


وزير الاعلام ووزيسر وزير القربية والتعلم ووزير دولة لشؤون رئيس الوزراء ورزد 


السياحة والاثار بالوكالة رئاسة الوزراء ووزير الصحة بالوكائلئة الخارجية والدفاع 
عدئان ابو عرده الدكتور عبد السلام المجالي مضر باءران 











ولد 7 وز ر الانشاء والتعمسير وزير ود 
العسصسسل2 ووزيسر دولة للشؤون اله ارجية الزراعة السسالل 
عصام العجاوي حسن ابراهيم صلاح جمعه أحمل عبد الكري الطرارنه 


وذ وزير وزيلر وزير الاوقاف والاؤرن 








و رَ ر 


الشؤون البلدية والقروبة المواصلات الدلاطية اتموين والمقدسات الاسلابية 
ابراهيم ابوب عبد الرؤوف الروابده سايمان عرار مروان القاسم كاملالشريف 
وزبر وزير الاشغال وزيف سر و ز امسسسسار وزبر 
لتقلل العامسسة الالهيلة الصناعة والتجارة الثقافة والشباب 
علي سحيات سعيد بيئو محمد الدباس جم الدين [ادجاني 2 الشريف فوازشرك 


90000 


ووم 





0 ئ 0 سرع ءسرزاثث م 
ا" 
بمنتضى المادة ( 1" ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ؟ /17//ا/191 
أأمر بوضع النظام الآثي : - 
نظام رقم ( 18 ) لسنة 191/0 


نظام معدل لنظام الرواتب والعللاوات 


قِ الدامعة الاردنية 





اانه ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات ني الجامعة الاردنية لسنة 141/9 ) ويقرأ مع 
( نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الاردئية ) المنشور بالعدد ( /الاه؟ ) من الجريدة الرسمية الصادر 
بتاريخ؟ /5/ 191/0 والشار اليه فما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية . 
لله 1 - يلغى نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 1١‏ ) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص العالي : - 
أ- (فلس الامناء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة منح موظفي الجامعة اية علاوات يراها ضرورية 
لمصلحة الجامعة ) . 


ا كيين سطلال 


اندر السياحة وزير وزير التربية والتعله ووزير دولة لشؤون رئيس ال وزراء ووزير 


1١ 





لسار الاعملام رئاسة الوزراء ووزير الصسحة بالوكالة الخارجية والدفاع 
غلب بركات عدئان ابو عوده الددكتو رعبد السلام المجالي مشر بدران 
سر وزير الانشاء والتعمير ووزير وزهيملبر وزهيلاسر 
تسل دول ة للشؤون الخارجية ازراعة اله دل 
نمام العجاوني حسن ابراهيم صلاح جمعه احمل عبد لكريم الطراونه 
لسر الشؤون وزيير وزهيبر وزسر وزير الاوقاف والشؤون 
لبذ القروية النواصلات الداخلينة البعمويسن والمقدسات الاسلامية 
إراهيم ايوب عيد |ارؤوف الروايده-. سليمان عرار ٠‏ ' هروانالقاسم 2 - كامل الشريف 
امسر وزيمر وزيتر : وك ر وزيهار 
تفل الإشفال العامة اللية2 الصناعةوالتجارة 2 الثقافة والشباب 
| سيمات ‏ سعيد بينو محمد الدباس 2 نجم الدين الدجاني ‏ الشريففوازشرف 












































ْ صادر عن مجلس الوزراء 
. بقل مكية شبكة التوزيع للضغط المخفض العائدة لبلدية العقبة الى سلطة الكهرباء الاردنية 






مجع سين بيس اص 





إناء على لنسيب مجلس أدارة مباطة الكهرباء | 


لاردنية؛قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتارغف١‏ ؟/9//ا0!! 
بالاستناد الى لأوا ار سأ رجو ؟؟/ ] : 


عن قانون الكهرباء العام رقم 6 لسنة 5/ا١‏ ما بلي : - 









8 ور 2 ا ا و ا لا‎ ١ الوافقة على نل ملكية شيكة إلى‎ - ١ 
اال 0 بكة التوزيع للضغط المنخفض العائدة لبلدية العقبة الى سلطة الكهر باء الاردنية بين‎ 







. عن 141///4/1 على ان يتم تقل جميع الموظفين التابعين لبلدية العقبة والخصصين 
في شبكات التوزيع إلى ملاك السلملة . يتم نقل جميع الموظفين التابعين لبلدية العقبة وامخصصين لعمل 








-- اللوافقة على فقل ملكية شبكة التوزيع على اماس قب 


0 نبا الدفترية على غرار ما اتبع في نقل ملكية محطة التولبسر 
العائدة لداثرة ميناء العقبة وشبكة الضغط العالي العا 0 9 








: ثدة للجنة التنظ ث تعد قيمة الدفتربة مساشهمة ان 
كرف و ريو وي 5 للجنه التنظيم» بحيث تعتبر هذه القيمة الدفترية مساهمة بن 
م تشكيل للحنة على ادحو الا 


لي للاث 0 00001 . ١0‏ ًّ 
00 شراف على عملية النتقل وتسل الشبكة للسلطة اعتبارا من ١/؛//الاةا‏ رذك 
ضمن قوالين وانظمة كل من السلطة وبلدية العقبة : 3 2 











دكيل وزارة الشزون البلدية والقروية 


ملبير عام سلطة الكهرباء الاردنية 
رئيس بلدية العقبة 


ونش هذا القرار في الجريدة ارسمية , 



















يلب روي يي ب سس م ص ب باك 
قرار 


صادر عن مجلس الوزراء 


بالموافقة على اتمان الطاقة الكهربائية في منطقتي عمان الكبرى واريد 





بناء على تنسيب مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردنية قرر مجلس الوزراء في جلسته المتعقدة بتاريخ ١151/؟//ا/ا1ة‏ 
بلاستناد الى المادتين ٠” ١‏ و 7" من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 141/5 ما يلي  :‏ 


-١‏ للوافقة على اتمان الطاقة الكهربائية الني تزودها سلطة الكهرباء الاردنية بالجملة للمستهلكين في منطقة عمان 


لكبرى بشكلها التالي . 
-1١‏ للوائقة على اتمان الطاقة الكهربائية التي تزودها سلطة الكهرباء الاردنية بالجملة للمستهلكين في منطقة محافظلة 
اريك بشكلها التالي . 


- الموافقة على ائمان الطاقة الكهربائية التي ترودها شركة الكهر باء الاردنية المساهمة احدودة للمستهلكين في منطقة 
النزويد التابعة الشركة بشكلها التالي . 


-١‏ لمرائقة على اثمان الطاقة الكهربائية التي ترودها' شركة كهرباء حافظة اربد المساهمة امحدودة المستهلكين في 
شلنة لتزويد التابعة الشركة بشكلها التالي . 


؛- الموافقة على تكاأي اللددمات التي تزودها سلطة الكهرباء الإردئية وش ركاتالكهر باء صاحبة الامتيازالمشركين 
على شبكاتها في مناطق التزويد التابعة ها بشكلها التالي . 
ونشر هله التعرفات في الجريدة الرسمية , ' 
لمان الطاقة الكهر بائية الي تزودها السلطة باسدملة للمستبلكين قي منطقة عمان الكبرى ' 


ناد ائمان الطاقة الكهربائية التي تزودها سلطة الكهرباء الاردنية في منطقة عمان الكبرى التي تضم محافظتي عمان 


] للخاء ملا با مكام المادة (1") من قانون الكهزباء العام رقم (8) لشئة 191/5 وفق ما يلي : -. 


-١‏ تقاضى السلطة من المشيركين الرئيسيين على شبكاها الموحدة اثمان الطاقة الكهربائية المزودة بالجملة على 
الوجه التالي : . 


أعرفة الحمل الأقصى 


عرف التزوييد التهاري 


(؟ ) ديتار شهريا كبلغ مقطوع لكل كيلواط من الحمل الأقصى الشهري . 
(درة) فلسا لكل كيلواط ساعة مستبلكة خلال الفئرة النبارية فيا بين الساعة 
السابعة صباحا وحتى السساعة الحادية عشرة مساء « 

( ه ) فلسات لك لكيلواط ساعة مستبلكة خلال الفترة الليلية فيا بين الساعة الحادية 


أعرفة التزويد الليسبي 
1 1 ' عشرة مساء وحتى الساعة السابعة ضباحا ٠‏ 








































































ده 


؟ - حددت اثمان الطاقة الكهربائية المبيئة في الفقرة ( ١‏ ) اعلاه على اساس 
(8) دينارا للطن الواحد واصل موقع محطة الحسين الخرارية في الزرقاء وف حالة ارتفاع اسعار الوتود سل 
٠٠١ (‏ ) فلسا أكل طن واحد فوق هله الاسعار تعدل اتمان الطاقة الكهر بائية معدل ( 41رمع تلسالكل 
كيلواط ساعة مستهلكة . 


م # تسدد أتمان الطاقة الكهربائية المزودة شهريا وفي حالة تأخر المشترك عن تسديد أمان الكهر باء شلال فترة اتعاء | 
شهر واحد من تاريخ استحقاق التسديد يتحةق على المشترك فائدة قدرها ( 7١‏ ) شهريا على اية مبالغ ستخة 


الدفع وغير مسلدة , 


4 في نحالة انمخفاض معاملات القدرة عند المشئرك عنى ( 48ر١‏ ) فيئر تب عليه اتخاذ جميع الخطوات اللازد ةلم 


انخفاض معامل القدرة على حسابه الخاص » وني حالة انخفاض معامل القدرة عن ( ههر١‏ ) يتحمل الشزلا ْ 


. بالاضافة الى اثمان الطاقة العادية الزيادات التالية : - 








معامل القدرة عند المشكرك لزب سادة 

قار لاشيء 

قمر ملاره /الار؛ /ز من قيمة الغائورة لكل اهرء من معامل القدرة دون 8ر١‏ 
عازه ا اقكرة هخر ١‏ / من قيمة الفاتورة لكل ٠٠ر٠‏ من معامل القدرة دون دار ١‏ 
الارتسءقره "ر1/ من قيمة الفاثورة لكل ١٠ر٠‏ من معامل القدرة دون هلره 
مادون 6هره درط من قيمة الفاتورة لكل ره من معامل القدرة دون ابر ١‏ 


ه - يمخصص بمعدل )١(‏ فلس عن كل كيلواط ساعة مستبلكة لغايات تمويل مشاريع كهربة الريف الأردلي ررم ] 


في صندوق خخاص في السلطة لله الغاية : 


9س يسر ي مفعول هلهالتعرفة اعتبارا من تاريخ أشرها في المريدة أأرسمية , 





اسعار الوقود الثقيل الدارجة ايا را أ 


1 إسري مفعول هذه التعرفة من تاريخ نشرها في المزيدة الرسمية ,: 







0 





ائمات الطاقة الكهربائية' التي تزودهسا السلطة 
بالجملة المستهلكين في منطقة محافظة اربيد 


تحدد اثمان الطاقة الكهر بائية التي تزودها سلطة الكهرباء الاردنية في منطةة محافظة اربد عملا بأحكام المادة ( 81) 
من قاثون الكهر باء العام رقم 8١‏ ) لسنة 191/5 وفق مايلي : - 











- نتقاضى السلطة من المشتر كين الرئيسيين على شيكاتهاالموحدة اثمان الطاقةالكهر بائية المزودة بالجملةعلى الوجهالتالي:‎ - ١ 
. تعرفة الحمل الاقصى ١؟) دينار شهريا كبلغ مقطوع لكل كيلواط هن الحمل الاقصى الشهري‎ 


تعرفة التزويد النهاري ( درل ) فلس لكل كيلواط ساعة مستهلكة لال الفترة النهارية فيما بين الساعة 
السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء , 


تعرفة التزويد الايلي (ه ) فلس لكل كياواط ساعة مستهلكة لال الفترة اللياية فيما بين الساعة 


المادية عشرة مساء وحى الساعة السابعة صباحا . 


| 1- حددت اثمان الطاقة الكهربائية المبينة في الفقرة ( ١‏ ) اعلاه على اساس اسعار الوقود الثقيل الدارجة -حالياوالبالغة 


(8) ديئار للطن الواحد واصل موقم خطة الحسين الحرارية في الزرقاء وني حالة ارتفاع اسعار الوقود معدل 
)٠١(‏ فلسا لكل طن واحد فوق هذه الاسعار تعدل اثمان الطاقة الكهر بائية معدل (١4در ٠‏ ) فاسا لكل 
كيلواط ساعه مستهلكة . 


-٠‏ تسدد اثمان الطاقةالكهر بائيةالمزودة شهريا وفي حالة تأخر المشترئعن تسديد اثمان الكهرباء خلال فترة اقصاها 


شهر واحد من تاريخ استحقاق التسديل رت 
الدفم وغير مسدادة . 


تحقق على المشترك فائدة قدرها )11١(‏ شهريا على اية مبالغم مستحقة 


< 1- في حالة انخفاض معاملاات القدرة عند المشترك عن ور ٠‏ فيترتب على المشترك اتخاذ جميع اللنطو ات اللازمةلنع 


انخفاض معامل القدرة على -حسابه اللياص وني حالة انخفاضه في اي وقت 
بالاضافةالى اثمان الطافة العادية اأزيادات التالية ؛ - 


من الاوقا تعن مار » يدفم المثدثر لك 





معامل القدرة عند المشترك الزيسادة 
مار لاشيء 
قار سا علاره /الاره/ من قيمة الفاثورة لكل١‏ *ره منمعامل القدرة دون هاره ٠‏ 
الارة سد جره وكر١/‏ من قيمة الفاتورة لكل١‏ ٠ر ٠‏ منمعامل القدرة دون ماره. 
الكرفساءورة ل٠ار1/‏ من قيمة الفاتورة لكل ١0١ر ٠‏ من معامل القدرةدون وار ١‏ 
مادون ٠هرء‏ هر١/‏ من قيمة الفاتورة لكل ١1‏ در ١‏ من معامل القدرة دون دارء 


9- يخصص بمعدل ١(‏ ) فلس عن كل كيلواط با تمويل مشاريع كهربة الريف الاردليوئرصد 
شك صندوق ناص في السلطة ذه الغاية . 
















































هكه 




































تعر فة المشتر كين الصناعيين الكبار ٠‏ 














أمان الطاقة الكهربائية التى تزودها شركة كهر باء #افظظة اريد تسم مسد سستم 
مان الطاهة الهربالية التي “زودها_ شرك كهرباء #افظة اريد وتطبق على المشتركين الصناعيين الكبار المزودون من شبكات الضغط العالي ومحطات التحويل . 
المسامة المدودة للمستبلكين في منطقة التزويد التابعة للشركة 
سم ل ب ل تعر فة الحمل الاقصى (/ار1) دينسار شهر يبأ كبلغ مقطوع لكل كيلوواط من الحمل 
تحدد أثمان الطاقة الكهر باثية التي نزودها شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة ال دودة في منطقة التزويد الثابية الاقصى الشهري . 
ا والتى تضم محافظة اربد عملا بأحكام المادة (9) من قانون الكهر باء العام رقم (8) لسنة 191/5 وفق ما يل : - : 
لا 5 20010 افاكيل ثعرفة التزويد النهاري (17) فلسا لكل كيلوواط ساعة مستبلكة خلال الفترة النهارية من 
١‏ - ثتقاضى الشركة من المشتر كين على شبكات التوزيع التابعة لطا أثمان الطاقة الكهر بائية المزودة على الوجه التالي | الساعة السابعة صباحاً وحتى الساءة الحادية عشر مساء . 
التعرفة الاعتيادية ٠‏ أُ تعرفة التزويد الليلي [(4 فلس لكل كيلوواط ساعة مستهلكة خلال الفترة الليلية من 





الساعة الحادية عشر مساء حتى الساعة السابعة صباحاً , 















































وتطبق على المشر كين المتزليين » المباني الع امة » المستشفيات » أمساكن العبادة » الاذاعة والتلفزيون » اثارة أ 
الشوارع للفاز الواحد والثلاثة فازات . تعرفة الاستبلاك خارج الحمل الاقصى (7) فلس لكل كيلوواط ساعة مستهلكة خلال الفترة من الساعة 
الفئة الأولى؛ ١‏ اللمادية عشر مساء وححتّى الساعة السابعة صباحا . 
من )٠١١( - )١(‏ كيلوواط ساعة في الشهر (40) فلساً لكل كيلوواط ساعة ! - نحاد أدنى مقطوعية شهرية للمستهلكين المأزليين ب (0:/) فلساً في الشهر . 
آلفثة الثائية ٠‏ : 
حتطلعا.» | ؟- نحدد أدلى مقطوعية شهرية للمستبلكين التجاربين ب )١(‏ ديناراً في الشهر . 
من )٠١١(‏ كيلوواط ساعة في الشهر فا فوق (ه") فلس لكل كيلو واط ساعة 
؛ - نستمر الشركة في منح التخفيضات لبعض فثات المسهلكين حسب الثرتيبات المتبعة لتاريمه ويمنح بالاضافة الى 
أمرفة الشثركين التجاريين ٠‏ 1 ذك موظفو سلطة الكهر بساء الاردنية المرودون بالطاقسة الكهربائية من الشبكات التابعة للشركة تخفيضاً بنسبة 
وتطبق على المشث كين التجاريين الفاز الواحد والثلاثة فازات , (/) من مجموع استهلاكهم الشهري . 
الفئة الأولى» 6 في حالة انخفاض مع.املات القدرة عند المشئرك عن (هار١)‏ فيترئب عليه اتماذ جميع الخطوات اللازمة للنع 
من )1١١( - )١(‏ كياوواط ساعة في الشهر (40) فلس لكل كيلوواط ساعة 1 الخفاض معامل القدرة على حسابه اللياص » وني حالة انخفاض معسامل القدرة عن (8ر )١‏ يتحمل المشثر ك 
الفثة الثائية ٠ ٠‏ بالاضافة الى أثمان الطاقة العادية الزيادات التالية ؛ ‏ 
من )1١1١(‏ كيلوواط ساعة في الشهر فا فوق (ه*) فاساً لكل كيلوواط ساعة 1 عامل القدرة عند العترك الزريانة 
قعرفسة المشر كين الصناعيين الصغار ١ ٠‏ عار ,3 لاثيء 
وتطبق على لمشتركين للصناعين المسفا 00 فار وعدء د« م٠‏ قممة الفائورة دره من معأ القدرة دون مره 
وتطبق على المشذركين المسناعيين الصغار امزودون من شبكات الضغط الملخفض )88:/4٠10(‏ فولت للفساز قاره علارء لالار “ من قيمة الفائزرة لكل ١‏ رء من معامل 00 92 
الواحد والثلائة فازات . الآرة ره دحر: / من قيمة الفانورة لكل ١‏ در ٠‏ من معامل القدرة دون 8ر١‏ 
اللفثة الأولى ارا نقرة ار / من قيمة الغاتورة لكل ١'ر'‏ من معامل القدرة دون قار ٠١‏ 
- 00 0 
و مادون «مره هر / من قيمة الفاتورة لكل ١در؛‏ من معامل القدرة دون 6ار* 
من )1١١( - )1١(‏ كياوواط سادة في الشهر (45) فلساً لكل كيلوواط ساعة 0 22 
0 الفئة الثالية ٠ ٍ ٠‏ 1 2 على الشركة توريد وتركيب أجهزة الع دادات اللخاصة اللازمة لتطبيق تعرفة المشت كين - الكبار 
- 5 اشير شنا / إلا حلال فترة (4) شهور_ من تار المباشرة بتطبيق هله التعرفة » وثي ثناء هذه 
١ 5 5‏ 1 3 وال كين رج لحمل قصى نم 1 6ه 2 
من )٠١١(‏ - (900؟) كيلوواط ساعة/ الشهر (»؟) فلس لكل كيلوواط ساعة _ لفرة تطبق على المشتركين الصناعيين الكبار تعرفة المشتر كين الصناعيين الصغار 3 
0 الفئة الثالثة ١ ٠‏ ِ 
' 5000 ] "- يسري مفعول هذه التعرفة اعتبار؟ من تارنعغخ نشرها في الهريدة الرمية : 
من (901)) كيلوواط ساعة في الشهز فا فوق (1) فلس اكل كيلو واط ساعة ل ف ل ا 








































/باكه 


تكاليف الخدمات التي ترودها سلطة الكهرباء الاردنية 





وشركات الكهر باء صاحبة الامتياز للمشتر كين على شبكاتها 








تحدد تكاليف اللخدمات التي تزودها كل من سلطة الكهرباء الاردنية في مناطق التزويد التابعة لها في المماكة 
وشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة فيمنطقة التزويد التابعة لها في محافظني عمان والبلقاء وشركة كهرباء تحافظة 
أريد المساهمة المحدودة في منطقة التزويد التابعة لها ني محافظة اربد للمشتر كين على شبكانهاعملا بأحكام المادتين (81) 
و(9)من قانون الكهرباء العام رقم 8 ) لسنة 9/5 على الوجه التالي :- 





البيسان 

أ - المشت ركون الاعتياديون . 
( الذين ايم تغليتهم على شيكات الفبغط 
المنخفض ١٠0/4؟‏ فولت ) 


أ ١‏ - الفاز الواحد . 








رسوم الايصال وثركيب العداد 
اجور الكشن الفي بعد الكشف الاول 
التأمين على المقطوعية الشهرية 
اجور تبديل العداد 
اجور نقل العداد ( ضمن البناء ) 
اجوراستبدال القاطع الآلي او الفيوزات 
اجور فحص العداد 
اجور اعادة وصل التيار 
اجور العداد الشهرية 

أ ؟ #الفارات الثلاثة م 





رسوم الايصال وث ركيب العداد 


التأمين على المقطوعية الشهرية 
_اجى ر استبدال القاطع الآلياو الفيوزات 


وده سد رعموا يه 


0-7 ا 


او الانترية - 

اجور نقل العداد 
أجرة فحد العداد: 
' اجرة العداد الشهرية 


(در١)‏ ديار 





الرسوم 





( 16 ) دينار 

50 ) فلس 

ما يعادل استهلاك شهرين بعد ادلى ( 0 ) دثائير 
(؟ ) دينار 

)١(‏ ديثار 

50 ) فلس 

(50؟) فلسا 

(0؟) فلسا 

( هل/ ) فلسا 


٠‏ ديثار ( تنطبق هله الرسوم على سجميع المشث كن 
الذين يتم تزويدهم بالطاقة بواسطة عداد ذي ( 1) 
فازات بما فيهم المشتركون التمناعيون » وني حالة 
ركيب عدادات مع مفاتيح زمنيةفان جميع الرسوم 
الواردة نحت هله الفقرة تضرب في ( )/16١‏ 
مايعادل استهلاك شهر ين يحد ادنى ( ١6‏ ) ديثار 


١(‏ ) ديار 


5 ) فلس 
(١٠؟)‏ فلس 





م العدادات الموقته . 
رسوم الايصال وتركيب العداد (فاز 
واحد) 
رسوم الايصال وتركيب العلاد 
( الفازات الثلاثة ) 
التأمين على العداد فاز واحد 
التأمين على العداد ( الفازات الثلاث ) 
أ؛ ‏ تمديدات الشبكة ذات الحهد المنخفض 
١-4-1‏ الكوابلالارضية لعدادات 
الفازات الفلاث 
| 4 -؟ اعمدة الضغط المخفضص 








أ-؛ #7 خطوط المغذيات اللخاصة 


ب - امش ركون الصناعيون على شبكات الضغط 
العسالي 
ب ١‏ المغليات وعغطات التحوب-ل 
اللداصةي 
ب:- ١‏ المغليات ومحطاتالتحويل المشتركة . 


ب ب " خطوط التغذية ومحطات التحويل 
العامة للمشيرك الصئاعي 





يو يس يي ب سس ب م م 1 
البيسان 








١9 (‏ ) دينار 
"١0 (‏ ) ديئار 


( 16 ) ديثار 
(19 ) ديثار 


ال ( ٠١‏ ) م الاولىبدون مقابلوما فوق ذلك يتحمله 
المشترك حسب التكلفة 

العامود الاول بدون متابل وما فوق ذلك يتحملسه 
المشئرك بمعدل ( "١‏ ) ديئار لكل عامود 

يتحمل المشتر ك كامل التكاليف باستثناء العامسود 
الاول للخطوط الهوائية او العشرين معسترا الاولى 
إلكابلات وني حالة ترويد اكار من مشترك من نفس 
الخطوط توزع كامل التكاليف بينهم بنسبة احماهم 
باستثناءعامودو احدلكلمنهم تتحملهالشركة الخطوط 
الموائية و (١؟)‏ مترا من الكابل لكل منهم للكابلات 
الارضية وفي حالة ربط مشتركين آخيرين الى خطوط 
التغذية ي وقت لادق تستوفى منهمالرسوم المرتحقة 
عليهم بنفس الاسس وثعاد الى المشتركين الاوائل 
بنسية ما حملوه من تكاليف 5 


يتحمل المشترك كامل تكاليف خط التغذية والمخطة 
الخاصة به مع تقديم موقع نخطة التحويل . 

بيتحمل المشتّركون مجتمعون ( 1"/7) تكاليف خط 
التغدية والمحطة وتقديم الموقع وتوزع هله التكاليت 
بينبسسم بنسبة احمالهم وينطبق هنا ما ورد أي الفقرة 
7 ؛ . # أعلاه في حالة اضافة مشي ر كين جدد > 


تحمل المشّرك الصناعي جزعا من تكاليف المحطة 


العامة وخطوط التغلية اللخاصة بها قتناسب مع ما 
يحمجزه من قدرة المخطة لكامل قدرتبا مع تقديم موقع 
للمحطة بأجرة يتفق عليبا وتستوى رسوم التوصيسل 
من اغطة للوحة التوزيم العائدة للمصنع ورسوم 
ركيب العدادات بموجب الفقرة (1) اعلاه ويستوق 


رصيد التكاليف من المشتركين المستجدين بنسية ما 


عجز هم من قدرة الغطة 3 






























































4ه 





البينسان 








اج خطوط الضغط العالي وحطات التحويل في 
المناطق المائية والريفية , 


الجهة المسؤولة عن نقل وتوزيع الطاقة الكهربائيية 
في المناطق تتحمل كامل تكاليف بناء مغلذياتالضئط 
العالي ومخطات التحويل اللازمة لايصال الطاقفة1 
الاحياء السكنية في المناطق الريفيه والمدئية . 


د خخطوط التغذية ومحخطات القحويل على النهد , 
الاك ف 





ده - االمحطات الخاصة . يستوق من المشترك كامل تكاليف محطة التحوبل 
وجزءا من تكاايتف الخط تتناسب مع ما محجز لددن 
قدرة الى كامل قدرة الأعط ويستوق رصيد التكالين 
من المشم كين المستجدين فيا بعد بنسبة احماهم . 

يستوثى من المشركين جزء من تكاليف امحطتوجزها 
من تكاليف الخط يتناسب مع مجموع احماهم الى 
كامل قدرة الحط وتوزع بينهم بنسبة احماهم مسع 
تأمينموقع محطة التحويل هذا ويستوفرصيدالتكالين 
من المشاركين المستجدين فيا بعد بنسبة احمالهم . 





د - ! المحطات العامة او المشتركة : 


ه - لنمحديد التكاليف : 
تقتصر تكاليف اللطوط الموائية والكابلات 
الارضية ومخطات التحويل الواردة تحت البنود 
الذكورة اعلاهعلىاثمان المواد واجورالتر كيب 
فقط جسب جدول الاسعار والاجبور الذي 
تصدره السلطة خلال كانون اول م نكل عام . 





؟- حيها تستعمل السلطة الشبكات العائدة للشر كات في نقل الطاقة الكهر بائية الى مناطق انزو يد التابءة لاسلطة لاغ 
السلطة اجورا بمعدل 1١)‏ ) فلس لكل كيلواط ساعة مستبلكة 35 


ب يسرى مفعول تكاليف الخدمات الملكورة اعلاه اعثبارا من تاريخ نشرها في اللدريدة الرسمية . 








انمان الطاقة الكهر بائية التي تزودها شركة الكهرباء الاردنية 
#اافع ةل سلا نات ,لك الا ا 101-1109 
المساهمة الغغدودة للمستهلكين في منطقه المزويد التابعة للشركة 
الع ا مك عو وده 1 دوجلا لش لاا مو تك 


تند ائمان الطاقة الكهربائية التي تزودها شركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة في منطقة التزويد التايعة لها 


| راثي فم محافظتي عمان والبلقاء عملا بأحكام المادة ( 1 ) من قانون الكهرباء العامرقم ( ل )لسنة 141/5 وفقمايلي: - 


- تقافى الشركة من المشتركين على شبكات التوزيع التابعة لها تمان الطاقة الكهربائية المزودة على الوجه التالي:‎ -١ 
, لتعرفة الاعتيادية‎ 
ونطبق على المشثر كي نالمنز ليين 0 المبائي العامة » المستث لمستشفيات ع اماكن العيادة ؛» الاذاعة والتلفزيون » اثارةالشوارم‎ 
, رمخطات ضخ المياه للفاز الواحد والثلاثة فازات‎ 
. الفثة الاولى‎ 
. فلسا لكل كيلواط ساعة‎ ) ١٠ ( كيلواط ساعة في الشهر‎ ) ٠٠١(- )١( من‎ 
, الفثة الثانية‎ 
. كيلواط ساعة في الشهر فما فوق ( "7 ) فلسا لكل كيلواط ساعة‎ ) 1١١ ( من‎ 
. تعرفة المشتر كين التعجاريين‎ 
, ونطبق على المشتركين التجاريين للفاز الواحد والثلاثة فازات‎ 
. الفئة الاولى‎ - 
. الفئة الثانية‎ - 
, كيلواط ساعة في الشهر فما فوق (8! ) فلسا لكل كيلواط ساعة‎ ) 1١١ ( من‎ 


لعرفة المشتركين الصناعيين الصغار , 
لس سس سج سح كد 
اتطبق على المشت ركين الصناعيين الصذار المزودون من شبكات الضغط المنخفض ( 770/4٠00‏ ) فولت الفسازل 
الراحد والثلاثة فازات , ٍ 
- الفئة الاولى . ش | 
من 18٠١ ( - )١(‏ ) كيلواط ساعة في الشهر ( ه" ) فلسا لكل كيلواط ساعة . 
-. الفثة الثافية ‏ 2 : 
من )1١1١(‏ - (6.0؟ ) كيلواط ساعة في الشهر ( 7١‏ ) فلسا لك لكيلواط ساعة ه , 
- الفثة الثالية , 00 
من ( 7901 ) كيلواط ساعة في الشهر فا فوق (,16 ) فلسا لك لكيلواط ساعة . 









































ذألامة 








؟"'باه 













لبسا تسبي 0 


تصحيح اخطاء 
-١‏ بصحح بدل الدخزين في تعلمات بدلات الخدمات للمنطقة الحرة في العقبة للفئة رقم "8/ أ( الحديد اللدردة 
والمواسير والقضبان ... الخ ) المنشور في الصفحة 41 من عدد الريدة الرسمية رقم ا ؟ بحيث يصبح بدل 
التخزين 75 فلسا داخل المستودعات و ١١‏ فلسا خارجها بدلا من " فلسا و ١9‏ فلسا , 


تعرفة المشث رك نالصناعيين الكبار 
وتطبق على المشثركين الصناعيين الكبار المرودون من شبكات الضغط العالي ومحطات التحويل: 








تعرفة الحمل الاقصى ('ار؟ )ديثار شهريا بلغ مقطوع لكل كيلواط من الحمل الاقصى الشهري, 
تعر فة الترويد النهاري )1١(‏ فلس لكل كيلواط ساعة مستهلكة خلال الفئرة النهارية من الساعة المابة 
صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء . 


تعرفة الترويد الايلي ‏ (5) فلس لكل كيلواط ساعة مستهلكة نخلال الفترة الليلية من الساعة الحادية عثرة | 
مساء وحتى الساعة السابعة صباحا . ١‏ 

















!- وردخطأ في الفقرة (د) من انادة ( ١١‏ ) مسن النظام المعدل لنظام موظفي صئدوق قروض البلديات والقرى 
رقم (8) لسنة ١191/7‏ والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (1/4؟ ) ناريخ 191/1//1/1 د يتم تعيين ور فيع 
موظفي الصئف الأول . . . ) والصواب « يتم تعيين وترفيع موظفي الصنف الثاني . ٠ 2٠.‏ 











تعرفة الاستهلاك خارج (5 ) فلس لكل كيلواط ساعة مستهاكة خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة سا 
الحمل الاقصى وحتىق الساعة السابعة صباحا , 


. فلسا في الشهر‎ ) /5٠ ب محدد ادنى مقطوعية شهرية للمستهلكين المازليين ب(‎ ١ 











. ديثارا في الشهر‎ ) ١ محدد ادنى مقطوعية شهرية للمستهلكين التجاريين ؛(‎ ٠" 

4 - تستمر الشركة في ملح التخفيضات لبعض فثات المستهلكين حسب الترتيبات اللمتبعة اتا ريخه وبمنح بالاضافا 
الى ذلك موظفوا سلطة الكهرباء الاردنية المرودون بالطاقة من الشبكات التابعة الشركة فيضا بنسبة (هلا/)ن 

ه - في حالة انخفاض معاملات القدرة عند المشترك عن ( 6ر١‏ ) فيترتب عليه اتخاذ جميع الميطوات اللازية للح 
افاض معامل القدرة على حسابه الخاص وني حالة انخفاض معامل القدرةعن ( 86 رء ) يتحملالمشترلكبالاماة 
الى ائمان الطاقة العادية الزيادات التالية , 











معامل القدرة عند المشترك الزيادة 


يليك لاشيه ١‏ 

ققره ثلار» /الار ٠‏ / من قيمة الفاتورة لكل ١‏ ٠ر٠‏ من معامل القدرة دون ار' 
الآرء فار دذر ٠‏ /من قبمة الفائورة لكل ١٠ر٠‏ مزمعامل القدرة دون 6ار؟ * 
اكره سرورة "رام من قيمة الفاتورة لكل ١٠ر٠‏ من معامل القدرة دون 6ر* 
مادون ٠ور١‏ درا من قيمة الفاتورة لكل ١٠ر٠‏ من معامل القدره دون 86ر١‏ 


5 - على الشركة توريد وثر كيب اجهزة العداداتالخاصة اللازمةلتطبيق تعر فةالمشتركين الصناعيين الكباروالش كن 
خارج الحمل الاقصى خلال فترة (" ) شهور من تاريخ المباشرة بتطبيق هذه التعرفة ) وفي اثناء هله الا 
تطبق على المشكركين الصناعيين الكبار تعرفة المشدركين الصناعيين الصغار , 


30 ب يسزي مفعول هله التعرفة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . 








